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Nabit 


Lo nabit es una lenga gor parlada en Ghana. 
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lengas gor 
lengas oti-vòlta 

Localisacion 


oti-vòlta de l'oèst 
nabit 

Estatut oficial 


Lo nabit es parlat dins lo district de Nabdam, dins la Region Upper East de Ghana. Nabdam es lo nom del 
pòple que parla nabiAl 


Classificacion 


[21 

Lo nabit es sovent vist coma un dialècte frafra . Los locutors del nabit refusan aquò, e dison que poden pas 
comprener lo gurene, un dels dialèctes frafra, que lo nabit e lo gurene son pas mutualament 
comprensibles^ 3 . 

Notas e referáncias 

1. Robyn Giffen 2013, p. 6. 

2. La SIL, que gerís los còdis de lengas ISO 639-3, regetèt l'atribucion d'un còdi pel nabit, Giffen 
2013, p. 8. 

3. Giffen, p. 8-9. 
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■ (en) Robyn Giffen, 2013, We begin to vvrite: Creating and using Tthe first Nabit orthography 
(https://open.library.ubc.ca/clRcle/collections/ubctheses/24/items/l.0074444), tèsa, 

University of British Columbia. 
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